MARYA RAUBAL 


urodzona w r. 1856, 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 27 Listopada 1559 r. 


W ciężkim smutku pozostala rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciól, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwlok w Piątek dnia 29 b. m. o godzinie 5 po poludniu z domu pod 1.15 przy 
ulicy Floryańskiej wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w kościele 00, Kapucynów w Poniedziałek dnia 2 Grudnia b. r. o godzinie 8 rano. 


